uczeń VII. klasy gimnazyum św. Jacka, 


przeżywszy lat 18, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 3-go Lutego 1891 r. 


W smutku pogrążeni rodzice wraz z rodziną, zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół 
i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie dnia 5-go b. m. o godz. 3-ciej popołudniu z aa a 
pod L. 242 przy ul. Kalwaryjskiej wprost na cmentarz, oraz na 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbyć się mające w Piątek dnia 6-go b. m. o godz. 9-tej w kościele parafialnym w Podgórzu. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


